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・ こ の 器具 は 、 1 P65 で す 。 
粉塵 が 多い 場所 、 振 動 が 激しい 場所 、 
噴水 な ど に より 常時 水 の か か る 場所 、 湿 気 の 多 い 場 所 、 
長期 間 積 雪 の ある 場所 、 水 中 、 腐 食性 ガス な ど が 発生 する 場所 、 
海外 隣接 地帯 で は 使用 し な いで くだ さい 。 
絶縁 不良 、 火 災 、 感 電 、 落 下 の 原因 と な り ま す 。 
・ 強 度 が 充分 に ある 所 に こ 確 実に 取付 け て くだ さい 。 
取付 に 不備 が あり ます と 和 器具 落下 の 原因 と な り ま す 。 
・ 振 動 の 激しい 所 、 風 速 6Om ノ s 以上 の 所 で は ご 使用 に な れ ま せん 。 
落下 、 破 損 、 感 電 の 原因 と な り ま す 。 
・ 点 灯 時 の 気温 が 4 0'C 以 上 で の 使用 は 避け て くだ さい 、。 


※ 施 工 上 の 注意 と ご 使用 上 の 注意 は カタ ログ 、 取 扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
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( 受 圧 面積 ) 


(定格 表 ) 
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ko mat 

トウ コウ バン ラス (t4. 
| 4 | ポール ホ ル ダ ー アル ミニ ウム 合金 定格 周波 数 
| 3 | ポー ル ホ ル ダ ー カ バー | アル ミニ ウム 合金 ーー LAW 
a 110001m( レ ンズ な し ) 

アル ミニ ウム 6 金 a 
アル ミニ ウム 8 金 
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材質 ・ 素 材 厚 | 備 考 | 国 箇 DL-ET040-S/TS-0| | 請 or TR 
軽 徴 な 仕様 ま 、 予告 な く 変 更 す る 場合 が あり ます 。 


